(XL1) 


XL-1150 カウント値(走行距離)確認パネル操作 


■ 卜ータルカウント値確認方法 

①本体右側にある操作パネル上の『仕様設定/メーター確認』キーを押してください。以下のが表示されます。 


【表示画面例】 


/f - 

-^ 

>1メーターカウンター 


2ゲンコウカウンター 


3シシツセツテイ 

▼ 

スフ 。 —ル 

0/0 






仕様言職/メーター痛忍キ- 


茶「1メーターカウンター」の横に「>」が表示されていることを確認してください。 



謝乍パネル上の『セット』キーを押してください。以下のが表示されます。 

「卜ータルカウント」に表示される値を 「 XL -1150 カウント値（ソウコウキヨリ）■忍纖口表」に、右詰で記入願います。 
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